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Fundamentos de Física Experimental 



VACIADO DE UN RECIPIENTE 
EFECTO SIFON 


URL: https://encrypted- 

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSdYs72HL04BfxtcfNWlXnxHW7Tps9HNTBZuGwPR8fMIOkh¡3IG&usqp^AU 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Los datos 




H [cm] 


H2 

H 3 

Hi 

^5 




2.0 ± 0.5 

4.0 ± 0.5 

6.0 ± 0.5 

8.0 ± 0.5 

10.0 ± 0.5 

A [mm^] 








Al 

5 ± 2 


13.8 

21.1 

30.1 

36.3 

41.4 

A 2 

10 ± 4 


6.3 

10.3 

14.5 

18.2 

20.1 

^3 

15 ± 6 


4.6 

7.5 

9.9 

11.2 

14.2 

A 4 

20 ± 8 


3.6 

6.7 

8.6 

9.4 

10.3 

^5 

25 ± 10 


2.5 

4.8 

6.6 

7.5 

8.4 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• La gráfica - Tiempo vs Área 


Efecto Sifón 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• La gráfica - Tiempo vs Área 


Efecto Sifón 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• La gráfica - Tiempo vs Área 

Efecto Sifón 



Area, A [mm^] 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• La gráfica - Tiempo vs Altura 


Efecto Sifón 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• La gráfica - Tiempo vs Altura 
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Efecto Sifón 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• La gráfica - Tiempo vs Altura 


Efecto Sifón 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Análisis 


Efecto Sifón 



t = a 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Análisis 


t = a 


• 

Ci ± A^i 

C 2 ± A^2 


72 ±6 

-1.03 ±0.04 

H2 

91 ±9 

-0.92 ±0.05 

Hs 

140 ± 10 

-0.97 ±0.04 

Hi 

180 ± 10 

-1.01 ±0.03 


206 ± 7 

-1.00 ±0.02 

• 


(6) ± A(^2) 

• 


e±Ae 

• 


-0.99 ±0.04 
















Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Análisis 


Efecto Sifón 



t = Kl 















Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Análisis 


t = Kl 


• 

Kl ± Aki 

K2 ± Ak 2 

Al 

8.4 ±0.5 

0.70 ±0.03 

A 2 

3.9 ±0.3 

0.73 ±0.04 

A 3 

2.9 ±0.3 

0.69 ±0.05 

A 4 

2.9 ±0.5 

0.57 ±0.08 

A 5 

1.8 ±0.3 

0.68 ±0.07 

• 


(k 2 ) ± A(«; 2 ) 

• 


K ± Ak 

• 


0.67 ±0.05 
















Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Análisis 

t = a 

t = Ki 

f _ ^ ^(Í±A^)^{k±A/í) 


• 


H[cm] 

A^H'^ 

t[s] 

1 

As = 15 

a 

II 

00 

b 

15{-o.99) X 8.0(°'®'^) = 0.2759 

11.2 

2 

Al = 5 

o 

II 

5{-o.99) X 4.0(° ®'^) = 0.5145 

21.1 

3 

II 

O 

iÍ3 =6.0 

10(-o.99) X 6.0(° ®'^) = 0.3399 

14.5 

4 

Al = 5 

Hs = 10.0 

5(-o.99) X 10.0(° ®'^) = 0.9507 

41.4 

5 

As = 25 

H 4 = 8.0 

25{-o.99) X 8.0(° ®'^) = 0.1664 

7.5 


Í-Q)i.opes€ 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Análisis 


Efecto Sifón 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Análisis 


1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1.3 

O) 
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1.0 
0.9 
0.8 
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Efecto Sifón 




Vi 










tdi 








U 


c- 








rffi 






Vi 






* 




g 




ffidS- 




tVl 


Ai 




Wt- 


-fflV 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Análisis 


1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1.3 

O) 

o 1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 

0.1 0,2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 


Efecto Sifón 




ii 


Ea 






4 Í 


eAe 


1 'I 4 


HE- 




-A 




44 


EETOdA 


JA- 


fflE imii i n: 










EAEE 


JA- 


AEHA 


eV| 


nr Tin 


wt- 




44 ^ 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Análisis 

• Ajuste lineal - MMC 

í = (44 ± IjAÍR'' - (0.5 ± 0.6) 
r = 0.9989 


• Ajuste potencial - MMC 

t = (43.4 ± 0.7) 

r = 0.9977 


lQ)i.opesC 
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Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


• Análisis 


t = 

^ ± = -0.99 ± 0.04 

t = = k,A(0-67±0.05) 

K ± Ak = 0.67 ± 0.05 

/ ^ \ (1.04±0.03) 

t = (43.4±0.7) ÍA^H'^\ 
r = 0.9977 



K > 


Vaciado de un recipiente - Eeecto sieón 


Análisis 


/ ^ \ {1.04±0.03) 

t = (43.4 ±0.7) 
t = (43.4 ± 0.7) 

t = (43 4±0 7) ^^(-0-99±0.04)x(1.04±0.03)j:^(0.67±0.05)x(1.04±0.03) 
í = (43 4 ± 0 7) ^^(-1-0296±0.0713)jj(0.6968±0.0721) 

t = (43.4 ± 


t s 


[mm 

[cml 


ICdlapesC 
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